Schaltung: 

Superhet 

Rohren: 

6 (ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84) 

Kreise: 

6 AM-, 10 FM-Kreise 

Wellenbereiche: 

UKW 87-104 MHz, KW 5,9-16 MHz, MW 510-1620 kH 
LW 145-350 kHz 

Lautsprecher: 

3 (1 permanent-dynamisch, 2 elektrostatisch) 

Betriebsspannung: 

110-220 Volt umschaltbar, Wechselstrom 

Gehause: 

Holz 

Skala: 

in kHz, MHz und Stationsnamen geeicht 

Abstimmung: 

Seilantrieb 

Gewicht: 

8,5 kg 

Abmessung; 

Breite 54 cm Hohe 31,4 cm Tiefe 21,7 cm 



